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Za spokój duszy $. p. 


Rektora A. G. H. Witolda 


BUDRYKA 


odprawione zostanie 


w poniedziałek dnia 24 listopada 1958 roku o godzinie 8 rano 
w kościele św. Barbary 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


o czym zawiadamiają 
studenci Wydziału Górniczego. 


